Maria Anna 


FICHNER 


wdowa 
urodzona 25 marca 1896 r. w Budapeszcie. 
CZŁONEK ZBoWiD-u 
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła w Krakowie, dnia 7 września 1982 r. 


MSZA ŚWIĘTA za spokój Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 10 września 1982 r. o godz. 10.45 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


SYN, SYNOWA I RODZINA 


